Y 


"| 
k l 


Schommelbank 


Vastzetten met 
houtdraadbouten 
M8x100mm + 

2 schroeven 


Vastzetten met 
houtdraadbouten 
M8x100mm + 

2 schroeven 
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Schommelbank 


Vastzetten 2 schroeven 


+ gegalvaniseerde bout M12x125 
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Schommelbank 


Frame 
Breedte |Lengte 
m| 4 | Grenn |as] 9 | 


of 2 | Grenen | 45 | 10 | 
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Gegalvaniseerd 


oog+draadstang 
4x Ketting 20mm ca 1200mm + 6x veiligheidshaken 
* Ter plaatse bepalen pasmaat 
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Schommelbank A3 


